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昆虫 为 害 于 植物 和 动物 是 大 家 所 熟知 的 ， 落 干 种 昆虫 亦 能 为 嘎 于 非 生物 ， 其 中 包括 





和 纸张、 塑料 、 基 至 金属 物品 。 昆虫 为 害 于 金属 物品 的 虽 不 
常见 ， 但 世界 文献 中 已 记录 着 许多 种 甲虫 、 白 蚁 ,若干 种 蛾 
类 幼虫 和 蜂 类 成 虫 。 其 中 美国 加 州 一 种 星 害 电 米 欠 皮 的 长 
内 Scobicia declivis (Lec, ), 是 一 个 很 显著 的 例子 。 

”本文 报 导 的 是 一 种 天 入 蛾 幼虫 , 当 宅 作 草 化 峰 以 前 ,在 
电 烧 上 咬 成 止 陷 , 然 后 吐 攻 作 蔓 , 芽 把 忠 下 的 雁 导 附着 在 茧 
.上 , 作为 保护 物 。 这 种 天 诗 蛾 幼虫 原来 寄生 在 柳树 和 杨 树 
上 , 它 的 习性 当 化 贤 越 冬 前 , 幼虫 选择 适当 地 点 作 草 ,一 般 
多 在 树干 上 路 一 凸 陷 ,使 昔 可 以 局 平地 隐藏 着 ,因为 蔓 上 附 
着 许多 咬 下 的 碎 悄 , 所 以 与 周围 的 色泽 很 相似 。 很 有 可 能 
让 行 到 附近 的 电 杆 上 , 而 在 电 禾 上 作 芯 。 因此 可 以 断定 臣 
并 非 以 铅 皮 为 食料 , 而 是 以 电 米 为 作 蓝 场所 。 不 过 宅 和 的 这 
种 习性 所 造成 的 后 果 , 决 不 止 于 破坏 了 电 烧 ,由 于 包 在 电 绑 
外 边 的 钙 皮 黎 破 坏 后 ， 电 线 上 的 克 柑 体 就 可 因 水 分 的 侵入 

而 受到 霉烂 ,或 甚至 走 电 ,以 致电 路 不 通 。 
cs ee 当 将 标本 放 在 温 箱 中 促 其 蚀 化 时 ， 因 芯 已 经 破坏 。 未 
”图 1 ， 二 尾 天 入 由 Dicranura ”能 成 功 。 根据 贤 同 蚀 养 的 标本 相 比 ， 鉴 定 为 二 尾 天 入 峨 

ee 多 Dicranura erminea menciana Mooreo te ta 

钙 粒 ; c. 电 维 销 皮 秘 损害 部 分 。 有 分 布 ,为 串 于 电 黎 是 偶然 的 事例 , 但 为 防 患 于 未 然 , 值得 
报导 出 来 。 为 防止 其 损害 电 各 , 应 在 电炉 附近 的 杨 树 和 柳树 上 用 医 剂 《如 DDT 或 666) 
洒 死 其 幼虫 。 





